الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية 





جمعية السرطان السعودیہ 
SAUDI CANCER SOCIETY‏ 





سرطان الكبيد 
Liver Cancer‏ 
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منتظم لخلايا الكبد في حال 2 
كان الورم اولي, ا 
أما EID]‏ 

يكون منتشر من عضو آخر 

بالجسم وصولا للكبد. 





الأعراض 





الأسباب 


.0 الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسيى 8 أو‎ -١ 
شرب الكحول بكترة.‎ - ٩ 


التشخيص طرق العلاج 


تصوبر بالأشعة المغناطيسية 


الفحص بالجاليوم المشع 


تحليل دم 


اخذ عينة من الورم 
ودراستها تحت المجهر 





الوقاية 


ا-أخذ الحيطة والحذر عند نقل الدم. 
9 - أخذ اللقاح الخاص بالتهاب الكبد الوبائي. 
۳- الابتعاد عن شرب الكحول. 


الحسابات البنكية 


بنك الريا 
SA 220000003011682229950 | 2 They‏ 





SA 4610000005156876000102 | TDA 


SA 9250000000013378899009 | a r 





ت کار 
SA 5515000999127697900006 | 0‏ 


لرعاية مرصى السرطان 
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